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(Y 1año de garantía gratis 
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1-Year Warranty Free EU Shipping Easy 30-Day Returns 


Funciones más recientes actualizadas para 
MX808 


Prueba activa: Se utiliza para enviar una señal a la unidad de control del vehículo usando el 
dispositivo para controlar el actuador para la prueba, de modo que pueda probar si el actuador 


funciona normalmente, como prueba de bombas de combustible, prueba de EGR, etc. 


Fuction especial:Se refiere a la adaptación inicial, el autoaprendizaje o alguna función de 
detección automática con muchos procedimientos que se realizan en el vehículo después de que 
se realiza el mantenimiento o se reinicia o se reemplaza algún componente relacionado en el 


sistema de control electrónico, como el aprendizaje del sensor de posición del cigüeñal. 


Inspección digital:Esto le permite examinar áreas de difícil acceso que normalmente están ocultas 
/ista, con la capacidad de grabar imágenes fijas y videos digitales, de manera segura y rápida. 
debe funcionar con nuestra cámara de inspección digital Autel MV108,CONSIGUELO AQUI 


itel MaxiCheck MX808 


Autel MX808 tiene la capacidad de leer y borrar rápidamente los DTC de todos los módulos 
disponibles de la mayoría de las marcas y modelos del mercado. Como escáner de diagnóstico 
básico de Autel. El escáner automático MaxiCheck MX808 también le brinda funciones especiales 
superiores, que incluyen Restablecimiento de aceite, EPB, SAS, BMS, Purga de frenos ABS y 


Regeneración DPF. 
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Diagnostics Service 


Data Manager Settings 
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MaxiCheck 


or qué elegir Autel MaxiCheck MX808? 


o Sin bloqueo - Puedes usar MX808 en todo el mundo 

o Diagnóstico de nivel OE - MX808 es un escáner de diagnóstico automotriz que puede acceder 
a todos los módulos ECU disponibles. Y realiza un diagnóstico de nivel OE 

o Más de 26 funciones de servicio - MaxiCheck MX808 tiene 23 opciones de funciones de 
servicio, que incluyen principalmente reinicio de aceite, servicio EPB, purga automática de ABS, 


calibración SAS, regeneración DPF, etc. 


o 


Soporte multilingüe - Autel MaxiCheck MX808 puede cambiar varios idiomas de trabajo, 


incluidos inglés, alemán, francés, español, ruso, portugués, polaco, italiano, sueco, holandés 


o Actualización de software gratuita de 1 año - Después de registrarse e ES Spanish 
disfrutar de una actualización de software gratuita durante un año. Después de un año, si no 
elige continuar comprando el servicio de actualización, no afectará el uso normal del 
dispositivo. 

o Servicios Profesionales al Cliente - Responda y resuelva sus problemas dentro de las 8 horas 


Contáctanos 


Características principales de Autel MaxiCheck 
MX808 


1. Leer/borrar códigos para todos los sistemas disponibles 

2. Muestra datos en vivo en texto, gráficos y analógicos para una fácil revisión de los datos 

3. La tecnología Auto VIN puede identificar automáticamente la marca, el modelo y la información 
del año del vehículo en poco tiempo. 

4. Restablecer el sensor de ángulo de dirección (SAS) 

5. Restablecer el kilometraje del servicio y los intervalos de servicio 

6. Volver a aprender la pastilla del freno de estacionamiento después del reemplazo 

7. Admite regeneración forzada de DPF y ajuste de inyectores 


8. Admite registro y reinicio de batería 


Autel MaxiCheck MX808 Diagnóstico de todos los 
sistemas de nivel OE 


La herramienta de diagnóstico MX808 puede acceder y diagnosticar todos los módulos de 
vehículos disponibles de forma inalámbrica. Con capacidades completas para códigos, datos en 
e información de ECU, lee y borra códigos en todas las ECU y muestra datos en vivo en texto, 
co o analógico, reinicio de aceite, EPB, DPF Regen, ajuste de inyectores, recuperación de 
mación de ECU. 
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nciones especiales de reinicio de Autel 
MaxiCheck MX808 


MX808 como una versión actualizada de diagnóstico inalámbrico de MaxiCOM MK808, admite 


una amplia gama de servicios de funciones especiales, incluidos Oil Reset, EPB, SAS, BMS, DPF y 


muchos más. 


1. Reajuste de aceite - Restablecer la calculadora de cambio de aceite en el motor y la 


transmisión automática 
2. EPB - Sustitución de pastillas de freno en vehículos con freno de mano eléctrico 


3. SAS - Adaptación del sensor a la posición angular del volante SS Spanish 

4. DPF - Regeneración del filtro de partículas diésel 

5. Sangrado de frenos - Sangrado de frenos ABS 

6. BMS - Registro y reinicio de la batería 

7. Asientos, Cuentakilómetros, Inyector, Tamaño de neumáticos CHG, TEC Learn, Suspensión, 


Acelerador, WIN OR ROOF, Cambio de idioma, Faro. 
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More... 


AutoScan 


Nota: La función de restablecimiento del servicio no está disponible en todos los modelos. Por 


favor envíe VIN y sus necesidades a Contáctanos verificar. 


Funciones adicionales de Autel MaxiCF = °°°" 


Soporte técnico remoto MX808 con la ayuda de la cual Autel los ingenieros técnicos obtienen 
acceso al escáner de diagnóstico MaxiCheck MX808 de forma remota, lo que simplifica 
enormemente el mantenimiento de los equipos de diagnóstico y acorta el tiempo de 


procesamiento de las aplicaciones. 


1. Gerente de tienda — Con un Autel MX808, puede administrar bien la información del taller con 
3 funciones disponibles dentro de esta aplicación: Historial del vehículo, Información del taller y 
Administrador de clientes. Busque intuitivamente los detalles resumidos. 

2. Data Manager - MaxiCheck MX808 proporciona la mejor solución para operaciones 
relacionadas con datos, guarda registros de clientes y vehículos, datos de escáner y notas 
técnicas para revisión futura, puede almacenar, imprimir y revisar los archivos guardados en 
imagen, PDF, revisar datos, desinstalar aplicaciones o Registro de datos. 

3. Escritorio remoto — Autel MaxiCheck MX808 admite soporte técnico remoto, puede obtener 


soporte remoto ad-hoc directamente de Autel a través del software Team Viewer. 


Autel MaxiCheck MX808 admite varios idiomas 


Predeterminado: inglés 


Idiomas compatibles: 


we —— MULTI-LANGUAGE ————— œ> 
S2 ZES EEA 
8 3 O 
in =s o, y 
ish French German Spanish Portuguese Dutch Polish Swedish Korean Russian Italian Japanese 


1: El idioma predeterminado del dispositivo es el inglés. Si desea cambiar a otro idioma, solo 
envíe el S/N (Número de serie) a nosotros, cambiaremos el idioma del dispositivo para usted en 


línea dentro de las 8 horas. 


Especificaciones de Autel MaxiCheck MX808: 


Uso Interior 


recomendado: 


Sistema 


operativo: 


Procesador: 


memoria: 


Pantalla: 


Conectividad: 


Sensores; 


Entrada/salida de 


audio: 


Potencia y 


batería: 


Duración de la 


batería probada: 


Entrada de carga 


de la batería: 


consumo de 


ergía: 


mp de 


¡uncionamiento .: 


Temperatura de 


almacenamiento.: 


Humedad de 


funcionamiento: 


Dimensiones (W 
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Android" 4.4.4, KitKat 


Procesador Cortex-A9 (1.5 GHz) 
64GB 


Pantalla táctil capacitiva LCD de 7 pulgadas con resolución de 
1024x600 


mini USB 2.0; USB2.0; Wifi; HDMI tipo A; Ranura para tarjeta Micro SD 
(admite hasta 32 GB) 


Sensor de luz para cambio automático de brillo 


Entrada: N/A, Salida: zumbador 


Batería de polímero de litio de 3.7 V/5000 mAh 


Se carga a través de una fuente de alimentación de 5 VCC 


Alrededor de 7 horas de uso continuo. 


5V / 1.54 


600 mA (LCD encendido con brillo predeterminado, Wi-Fi encendido) 
a 3.7 V 


0a55°C(32a131°F) 


-20a60°C(-4a140°F) 


5% -95% sin condensación 


237.8 mm (9.4 ") x 148.6 mm (5.9") x 35.5 mm (1.4 ") 


x H x D): E Spanish 
Peso neto 788 g (2.42 Ib.) 


ISO9141-2,1S014230-2,1S015765, K/L-Line, código intermitente, 
SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, SAE J2610, GM UART, protocolo 
Honda Diag-H, 

ISO11898 (alta velocidad, velocidad media, baja velocidad y CAN de 
un solo cable, CAN tolerante a fallas), UART Echo Byte Protocol, 
TP2.0, TP1.6 


Protocolos 


Lista de paquetes de Autel MaxiCheck MX808 


o 1 tableta MX808 

o 1 adaptador de corriente externo USB. 
o 1 x cable USB (para pruebas) 

o 1 cable USB (para cargar) 

o 1 x Guía de referencia rápida 


o 1 x Manual de uso 


Alguna información que desea saber antes de 
comprar 


P: ¿Es su empresa un distribuidor autorizado de Autel? 


, somos un revendedor en línea oficial autorizado de Autel. Puedes ingresar al sitio web oficial 
utel www.autel.com, haga clic en "dónde comprar" en la barra de menú y luego seleccione 


inea", el primer "AO Jia Si" es nuestra empresa. 


Products w Autel Cloud Where To Buy Support w Register Your Tool About w 


AUTHORIZED DEALERS 
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AOJIASI LIANKE 


JOIN THE AUTEL EMAIL LIST 


(Subscribe || 


P: Si compro un producto, ¿desde dónde se enviará? 
¿Tengo que pagar alguna otra tarifa? 


R: Tenemos Reino Unido, Francia, Alemania, España y otros almacenes en Europa. Si se encuentra 
en el Reino Unido, los productos se enviarán desde el almacén del Reino Unido, el tiempo de 
logística es de 3 a 5 días y la empresa de entrega es Royal Mail/Yodel. Envío gratis, no necesita 


pagar otras tarifas. 


P: ¿Cuándo comienza a contar la actualización gratuita 
un año? ¿Se verá afectado el uso normal si no 


mpro el servicio de actualización después de un año? 


servicio de actualización gratuito de un año para cada dispositivo comienza cuando se 
registra e inicia sesión en su cuenta, y puede verificar el tiempo de vencimiento en la 
configuración. Después de un año, si no continúa comprando el servicio de actualización, no 
afectará su uso normal de los dispositivos Autel, pero no podrá actualizar las últimas funciones 


actualizadas. 


P: ¿Cómo puedo asegurarme de que el producto 
funcionará correctamente en mi vehículo? Si algo sale 


mal, ¿puedo devolverlo? Æ Spanish 


R: Nuestros productos se pueden utilizar en cualquier vehiculo compatible con OBD2, con la 
diferencia de que los servicios de reinicio parcial y las funciones avanzadas solo estän disponibles 
en algunas marcas de vehiculos. Entonces, para garantizar su experiencia de compra, envie 

el VIN de su vehículo y sus necesidades a nuestro correo-- Contáctanos , le responderemos 
dentro de un día hábil. 

Garantizamos 30 días no hay motivo para reembolsar, si no se debe a problemas de calidad, debe 


pagar el franqueo. 
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Suscríbete 


Regístrese ahora para recibir ofertas y actualizaciones exclusivas. 


Correo electrónico | Suscribase | 


ACERCA DE 


Quienes somos OBDPRICE 

OBDPRICE Certificado de Distribuidor Autorizado 
Política de Privacidad 

Términos de servicio 

Impuesto de aduana e importación 


Contáctenos 
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Política de envío 
Politica de devolucion 
Política de Reembolsos 
Forma de pago 


Garantía 


CONTACTO 


-86 18124187270 

tsApp: + 86 18124187270 

20 electrénico:support@obdprice.com 
Hora: soporte 24/7 


Dirección: Sala 207 Edificio D, Centro Internacional Bantian, distrito de Longgang, Shenzhen 
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